Ughdarras lonadail: Siorrachd Lannraig a Deas 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 
0 1 2 3 is còrr iomlan 

1971 55,159 35,331 4,556 497 95,543 

1981 47,092 44,378 10,248 1,650 103,368 

1991 47,041 48,369 17,259 2,851 115,520 





